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Exterior 
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Exterior 



Ref No. Part No. Item Description 

1 PL068I9000 Drip Tray 

2 PL023I8000 Foot 

3 Lock Assembly - see page I I 

4 (a) WO03925000 LED Assembly 
(b) EL03860000 LED Holder 

5 FA03 1 96000 Button Hd. Screw - M4 x 1 

6 GR07732000 Graphic - Revive 

7 (a) PL03854000 Graphic Cover - Clear 
(b) PL03938000 Graphic Cover - Opal 

8 PR038I0000 Selection Decal Sheet - Revive 

9 (a) MS0608I000 Switch Membrane Assembly 
(b) MS06082000 Keypad Decal 

1 (a) PL06049 1 50 Door Moulding - Silver 
(b) PL06049000 Door Moulding - Black 

11 MT06834000 Drip Tray Grill 
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Interior 
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Ref No. Part No. 

I ME00042000 
2 

3 PL02266000 

4 (a) LO06029000 
(b) LO06084000 

5 

6 ELO I 147000 

7 MT06473000 



Interior 

Item Description 

Dispense Spout 

Mixing System - See Page 15 

Canister - See Page 1 7 

Main Loom 

Loom 

Control Board Assembly - See Page 23 
Switch 

Whipper Mounting Plate 
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Rear View 
(Cover Removed) 
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Rear View 
(Cover Removed) 

Ref No. Part No. Item Description 

1 VA06080000 InletValve 

2 Extract Fan Assembly - See Page 1 9 

3 Boiler Assembly - See Page 13 

4 PSU Assembly - See Page 2 1 
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Door Assembly 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


EL03952000 


Light Box Choke - 240V, 50Hz 


2 


(a) EL0395I000 


Starter 




(b) EL08793000 


Starter Holder 


3 


(a) EL03867000 


Lamp - 6W 




(b) EL03866000 


Lamp Holder 


4 


EL06005000 


LCD Display Board 


5 


LO06064000 


LCD Cover 


6 


MT06956000 


Door Cover 


7 


LO06064000 


LCD Loom 


8 


MT06970000 


Lock Cam 


9 


ME0522I000 


Lock 
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Boiler Assembly 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


BA03356000 


Boiler & Lid assembly 


2 


VA03377000 


Valve Seal 


3 


ME04550000 


Level Probe Assembly 


4 


FA03227000 


Hose Clip 


5 


HO06632000 


Hose - Aquavend 10 


6 


SI02223960 


Boiler Seal 


7 


FAO 1860000 


Cable Tie 


8 


SI0I 142960 


Silicone Pipe 


9 


EL03378000 


Temperature Cut Out 


10 


ME00043000 


Temperature Cut Out Holder 


1 1 


SI0I 171960 


Silicone Pipe 


12 


FA0I 186000 


Clip 


13 


ME0 1294000 


Element Seal 


14 


EL06544000 


Element - Single, 2.375KW 


15 


SI08276000 


Bung 


16 


EL03I 12000 


Thermistor Probe Seal 


17 


SI06340000 


Thermistor Probe 


18 


VA0403I000 


Dispense Valve 


19 


VA0I838A00 


Valve Repair Kit 


20 


VA05885000 


Valve Membrane Seal 


21 


FA0I 143000 


Screw, M4 x 10 - Stainless 
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Mixing System 
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Mixing System 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


MOO 1983000 


Whipper Motor 


2 


PLO 197 1000 


Whipper Base c/w 'O' Ring and Seal 


3 


SI0 1295000 


'O' Ring 


4 


SI0 1986000 


Whipper Shaft Seal 


5 


PLO 1972000 


Whipper Base - Blind 


6 


PLO 1974000 


Cap 


7 


PLO 1973000 


Screw 


8 


PLO 1970000 


Impeller 


9 


PL02275000 


Impeller Housing 


10 


SI0I 171960 


Silicone Pipe 


1 1 


PLO 1967000 


Mixing Bowl 


12 


PLO 1966000 


Steam Trap 


13 


FAOI 134000 


Bowl Adaptor Seal 


14 


PL00066000 


Bowl Adaptor 


15 


FAO 1 1 35000 


Circlip 


16 


SI04345960 


Silicone Pipe 


17 


PL02278000 


Fixing Strap 




PL02008000 


Whipper Plate Boss - Not Illustrated 
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Canister Assembly 
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Canister Assembly 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


PL04407000 


Canister Lid 


2 


PL0I 128000 


Canister Chute - Central 


3 


PL04408000 


Front Auger Fixing 

o o 


4 


SI04697000 


'O' Ring 


5 


PL044 10000 


Auger c/w 'O' Rings 


6 


SI04698000 


'O' Ring 


7 


PL04409000 


Rear Auger Fixing 


8 


PL044 12000 


Drive Dog 


9 


ME044 13000 


Bearing 


10 


SI04699000 


'O' Ring 


1 1 


ME04694000 


Agitator Assembly 
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Extract System 
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Extract System 



Ref No. Part No. Item Description 

1 MT06278000 Mounting Bracket 

2 MEOI I 16000 Extract Fan 

3 HO0 1 139000 Hose 

4 FA0 1 188000 Cable Tie 

5 PL03083000 Extract Hose Adaptor 
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Power Supply Unit 
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Power Supply Unit 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


EL0I 152000 


Solid State Relay - 25A 


2 


EL0I 151000 


Fuse 6.3A 


3 


EL03874000 


Fuse 0.5A 


4 


EL0 1995000 


Fuse I2A 


5 


EL0 1277000 


Fuse 4A,Antisurge 


6 


EL0 1 994000 


Fuse Holder Assembly 


7 


ME04968000 


Transformer 


8 


EL06032000 


Mains Switch - On/Off 


9 


EL02423000 


Mains Lead Assembly, 3 Core 


10 


EL0I 154000 


Mains Filter 


1 1 


EL0 181 5000 


Thermal Pad 
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MPU Board 
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MPU Board 



Ref No. Part No. Item Description 

1 EL03790UL0 Controller Board 

2 LO06064000 LCD Link 

3 LO06084000 Control Loom 

4 LO06II2000 Main Loom 
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Vision Range 
Pre May 2000 
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Parts Manual - Horeca Range 



Exterior -Vision 100 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


(a) PL068 19000 


Drip Tray - Round Front 




(b) PL03373000 


Drip Tray - Square Front 


2 


PL023 18000 


Foot 


3 


1 VISION 3 PLN 


Plinth Assembly 


4 


(a) MS03357000 


Keypad Membrane Assembly 




(b) PR02600000 


Decal Sheet 




(c) PR03366000 


Decal Carrier 


5 


EL06 157000 


LCD 


6 


GR0337I000 


Graphic - Blue 


7 


ME02498000 


Lock Assembly 


8 


MT023920I0 


Cup Stand Plinth 


9 


(a) MT06834000 


Drip Tray Grill - Round Front 




(b) MT03380000 


Drip Tray Grill - Square Front 
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Interior -Vision 100 
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Interior -Vision 100 

Ref No. Part No. Item Description 

1 Mixing System - See Page 65 

2 (a) PL02266000 Canister - See Page 67 

(b) PL03379000 Canister c/w Agitator - See Page 67 

3 LO0652I000 Main Loom 

4 MT06754000 Whipper Mounting Plate 
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Rear View -Vision 100 
(Covers Removed) 
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Rear View -Vision 100 
(Covers Removed) 

Ref No. Part No. Item Description 

1 VA03398000 InletValve 

2 Extract Fan Assembly - See Page 37 

3 Boiler Assembly - See Page 35 

4 PSU Assembly - See page 39 
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Door Assembly -Vision 100 
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Door Assembly -Vision 100 



Ref No. Part No. Item Description 

1 PL03337000 Cover 

2 EL06I57000 LCD Assembly 

3 EL022I9000 On/Off Switch 

4 MT06636000 Lock Cam 

5 Controller Board - See Page 75 

6 LO00276000 Ribbon Cable Extension 

7 FAO 141 6000 Knurled Thumb Nut 
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Boiler Assembly -Vision 100 
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Boiler Assembly -Vision 100 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


BA03356000 


Boiler & Lid Assembly 


2 


SI03377000 


Valve Seal 


3 


ME04550000 


Level Probe Assembly 


4 


FA03227000 


Hose Clip 


5 


HO06632000 


Inlet Hose - Aquavend 10 


6 


SO02223960 


Boiler Seal 


7 


FAO 1860000 


Cable Tie 


8 


SI0I 142960 


Silicone Pipe 


9 


EL03378000 


Temperature Cut Out 


10 


ME00043000 


Temperature Cut Out Holder 


1 1 


SI0I 171960 


Silicone Pipe 


12 


FA0I 185000 


Clip 


13 


ME0 1294000 


Element Seal 


14 


EL06544000 


Element - Single, 2.375kW 


15 


SI08276000 


Bung 


16 


SI06340000 


Thermistor Probe Seal 


17 


EL03I 12000 


Thermistor Probe 


18 


VA0403I000 


Dispense Valve 


19 


VA0I838A00 


Dispense Valve Repair Kit 


20 


VA05885000 


Valve Membrane Seal 


21 


FA0I 143000 


Screw, M4 x 10 - Stainless 
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Extract System - Vision 100 




Parts Manual - Horeca Range 



Extract System - Vision 100 



Ref No. Part No. Item Description 

1 MEOI I 16000 Extract Fan 

2 HO0 1 139000 Extract Hose 

3 FA0 1 188000 Cable Tie 

4 PL03083000 Extract Hose Adaptor 
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Power Supply Unit -Vision 100 
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Power Supply Unit -Vision 100 



Ref No. 


Part No. 


Item Description 


1 


EL00094 1 60 


Controller Board 


2 


(a) EL0I 152000 


Solid State Relay - 25A 




(b) EL0 1 8 1 5000 


Thermal Pad 


3 


LO03350000 


PSU Loom 


4 


LO03 349000 


SSR Loom 


5 


EL0I 151000 


Fuse 6.3A 


6 


EL0 1277000 


Fuse 4A, Antisurge 


7 


EL0 1995000 


Fuse I2A 


8 


EL02 1 7 1 000 


Fuse 4A 


9 


EL0 1994000 


Fuse Holder Assembly 


10 


ME04968000 


Transformer - 240V 


1 1 


EL02423000 


Mains Lead Assembly, 3 Core 


12 


EL0I 164000 


Gland 16mm - Mains Lead 


13 


EL0I 154000 


Mains Filter - I6A 
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Exterior c/w Coin Pod - Vision 300/400 
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Exterior c/w Coin Pod - Vision 300/400 



Rof No 


Part- No 


1 t p v m Hocrnnf inn 

iiem L/cbcriptiun 


I 
1 


fal 1 VPODSHORTPI N 

ldl i v r j i i V—/ r\ i rLi <i 


Pp\d Plinth Accomhlu 
ruu riniLii rAbbciiiuiy 




(w\ i x/pdhtai i pi m 

IUI 1 V TVJU rLIM 


Prtrl Plinth Accomhlv Tall 
ruu riniLii /Aiociiiuiy idii 


T 


(*\ mfo*)p.k700o 

Id ) 1 1 CUZ.OJ / uuu 


I if nnrtv 1 r\f\s 
V— dM IUUa lulk 




MTO?ft^ooo 

IUI 1 1 1 UZiOjjUUU 


fa c h K/>v 
\_dbl IUUa 


->. 
J 


i vispodconvfr 


\ c\\ n Pod Acco m hlv - nop Pa no 49 
v 1 1 1 ruu PAiociiiuiy jcc rdgc i / 


4 


^ hro^q^ooo 


v—uui ruu ordpriiL 




props'* ^ooo 

IU 1 r l\vZ / JJvuv 


\_UII1 rUU JclcLLIUM Jilt 




(r\ PR02953000 


f* nin Pod Doral i arripr 
v will ruu L-'c^.di v_- ci i i ici 




PR079S4000 


1 oin Pod Ppi PO ||Q/"'| c 

V— u 1 1 1 ruu n ii_c L-'cL.dii 




(t*\ PRO^^sOO 1 


I nin Pp\pi met n irtiAn Hon c 
\_UIII rUU lllbLI ULLIUM UcLdb 


■j 


MF09P.4 1 ooo 

1 1 CutO i 1 UUU 


\_UI 1 1 r\cl cl L DU LLUI 1 


c. 

D 


PI 09934000 


R070I C r\\r\ Pod 
Dczci \_uii i ruu 


7 


fa^ MF09498000 


1 or* 1/ ** c com K I v 
L.UL.IS. naaci I iui y 




(W\ MT0AA3A000 

IUI 1 1 1 uDDjDUUU 


LULK V— dill 


D 

o 


fa^ MYO^sy^ftO 

ldl 1 IAUZiJ/ J/Ou 


1— 1 r\ t* i ^ /"i n Y "i 1 Roto /Slinrvi UiciAn sllli 
nUI IZUMLdl DcZcl, Z.OJIIUII V lilUll JuU 




Myn?^ 1 9fto 

IUI 1 lAwiJ/ 1 /OU 


1— 1 c\y~'\~t cw^i't n 1 RotoI "< Afi m m \/i c i r\v\ 400 
nUI IZUMLdl DcZcl, JOOIIIIII VlilUll "Uu 




rfcl MX02292980 


HoriTontal RptpI 4^Amnn - Vision ^ 

1 1 V_/ 1 IZ.UI 1 Ldl , T Jul 1 II 1 1 V 1 JlUI 1 


q 

7 


^d^ 1 IjUZJDOUUI 


JWItLll 1 IcIllUldllc, DlUc - V I5IOI1 JUU 




IUI 1 


S\A/itr* n \*\ o rv^ Kr*a no Rl 1 1 o — Vic \ c\ n 400 
OWILL.II 1 IcIllUldllc, UlUc VI5IUII lUU 




(r\ MS09S7900 1 


JWlLLll 1 IcIllUldllc, DlUc - VlblUll JUU 


1 
1 \J 


1 IAUZJ / Z. / Ov 


Vortira 1 R070I 4 Aft mm 

VCl LIL.dl DciCl, "DOMIIII 


1 1 
1 1 


fi ha i S7000 


LV_ MSSclTlUly 


1 2 


fa^ PR02600000 


Solor'tirin riofal Shoot 

JCICLLIU! 1 L/CLdl Jl ICCL 




(hi PR02600A00 

iui r i\uz.uuvr\uu 


n^ofal C arrior 

U/CLdl >— tl 1 1 ICI 


1 3 

1 J 


Idl 1 1 1 UZ.J /i.U 1 V 


Ciin Stand Plinth -Vision "300 

V . UU J Ldl IU rilllLII VIolUII J W 




fhl MT02392020 

IUI 1 1 1 UZ.J7Z.UZ.U 


din Stand Plinth -Vkinn 400 

V_. U U OLdMU r 1 II 1 LI 1 VI5IUII 1UU 




fr\ MT02392030 

It. 1 1 1 1 UZJ/ZUJU 


l 1 1 pi Sta nd P i n t h _ \l\ c\r\x\ ^ 

\_. U U OLdllU rilllLII VI5IUII J 
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1 T 


fsrt 1 VISION 3 PI N 

^d^ 1 VlJlWlN J rLIN 


Plinth Accomhlw \/icii^n ^00 
r 1 1 1 1 LI 1 Asbcl 1 1 Uly VlblUll JKJyJ 




fhn 1 VISION 4 PI N 

IUI 1 V UIV_ /IN i rLIN 


Plinth Accomhlv - Vicirtn 400 
riniLii A^iiciiiuiy vi^iuii iuu 




1 VISION PI N 

It. 1 1 VUlt-'lN J r LIN 


Plinth Accomhlv _ X/icii~in ^00 

rilllLII AAoiClllUly VI5IUII JUL/ 




Ml 1 VIS3TAI 1 PI N 

iui I v I j J rLiN 


Tall Plinth Accomhlv -Vicinn ^00 
idii riniLii AA^ociiiuiy vibiuii juu 




(p\ 1 VK4TAI 1 PI N 

Icl 1 V 1 J I 1 PA l_l_ rLIN 


Tall Plinth Accomhlv -Vicinn 400 
idii riniLii AA^ociiiuiy vibiuii iUu 


1 R 
I J 


(x\ PI 02 577000 

idi rLUZJ/ / uuu 


Ij t*i pi Tpav — vie ip\ n ^ 00 Spi 1 1 a po Fpf^nt 
\—J 1 IU II d¥ ~ V lolUI 1 JUU, JUUdl c riuiiL 




PI OAR 1 9000 

IUI rLUOO 1 7UUU 


n pi r\ 1 p^\/ \/ icip\n ^OO k ai inn r- pp\ nt 
L-/I IU 11 dY V lilUI 1 JUU, rxULII IU r 1 Ul 1 L 




(c\ PL02403000 


Drin Trav - Vicion 400 Sniiaro Front 

i—f i i vj ii ay v ioivji i r u ijuuai c i i ui il 




m\ pi oar^oooo 

^u^ rL.uooz.i_/uuu 


n pi r\ Tp"i\/ \/ icip\n ZImO k ai inn V~ pp\ nt 
L-/ 1 IU II dY - V lalUII rxULII IU Tl Ul 1L 




(f) PL025 78000 


Drip Tray - Vision 500, Square Front 


16 


(a) MT023740I0 


Drip Tray Grill - Vision 300, Square Front 




(b) MT06834000 


Drip Tray Grill - Vision 300, Round Front 




(c) MT023 74020 


Drip Tray Grill - Vision 400, Square Front 




(d) MT06835000 


Drip Tray Grill - Vision 400, Round Front 




(e) MT02374030 


Drip Tray Grill - Vision 500, Square Front 
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Interior - Vision 300/400 
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Interior - Vision 300/400 



Ref No. 



Part No. 



Item Description 



I 

2 

3 
4 



(a) LO0652I000 

(b) LO0644300I 

(a) MT06473000 

(b) MT06485000 

(c) MT06756000 
ME00042000 



Canister, 250mm - See Page 67 

Main Loom - Vision 300 

Main Loom - Vision 400 

Square Canister Assly - See Page 69 

Whipper Plate - Vision 300 

Whipper Plate - Vision 400 

Whipper Plate - Vision 400 (3 Product) 

Dispense Spout 

Mixing System - See Page 65 



*MO022l 1000 
*MO022l0000 



Ingredient Motor 
Ingredient Motor 



80 RPM 
140 RPM 



*MT023730I0 
*MT02373020 
*MT02373030 



Dispense Tray - Vision 300 (Early Models) 
Dispense Tray - Vision 400 (Early Models) 
Dispense Tray - Vision 500 (Early Models) 



* Not Shown 
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Rear View - Vision 300/400 
(Covers Removed) 
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Rear View - Vision 300/400 
(Covers Removed) 



Ref No. Part No. Item Description 

1 VA02567000 InletValve 

2 Extract Fan Assembly - See Page 71 

3 Boiler Assembly - See Page 63 

4 ZCO 1 52 1 000 Insulation Tape - White, PVC 

5 PSU Assembly - See Page 73 

6 EL0 1 164000 Gland 16mm - Mains Lead 

6 EL0 1 165000 Gland 20mm - Mains Lead 

7 EL02423000 Mains Lead Assembly - 3 Core 

7 WOO 1 530000 Mains Lead Assembly - 5 Core 

8 EL0253I000 Mains Filter, 20A 
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Door Assembly - Vision 300/400 
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Door Assembly - Vision 300/400 



Ref No. Part No. Item Description 

1 LO00276000 Ribbon Cable Extension 

2 Controller Board - See Page 75 

3 MT06636000 Lock Cam 

4 EL022I9000 On/Off Switch 

5 ELO I 147000 Biased Switch - Eaton 

6 EL06 1 57000 LCD Assembly 

7 PR0247I000 Cleaning Decal - English 
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Coin Pod Assembly - Vision 300/400 



Ref No. Part No. 

1 ME0284I000 

2 (a) MT00023000 
(b) MT00024000 

3 PH03048000 

4 ELO 1 994000 

5 ME02857000 

6 MT02833000 

7 WO0285I990 



Item Description 

Coin Reject Button 

Coin Reject Bucket 

Coin Return Bracket Assembly 

Slide Assembly 

Fuse Holder Assembly 

Cashbox Lock 

Cashbox 

Plated Door Hinge 



CRANE 



MERCHANDISING SYSTEMS" 

A Crane Co. Company 



49 



Parts Manual - Horeca Range 



Notes 
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Vision & Vision Xtra 
May 2000 Onwards 
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Exterior c/w Coin Pod 



Ref No. Part No. Item Description 

1 PL05I87000 Coin Return Bezel 

2 MT05I34000 Coin Return Flap 

3 (a) ME02857000 Cashbox Lock 
(b) MT06637000 Lock Cam 

4 PL054I4000 End Cap 

5 PL05 1 80000 Decal Base Moulding 

6 PL05 1 8 1 000 Decal Window - Clear 

7 (a) PR07737000 Drink Selection Decal Sheet 

(b) PR07362000 Drink Selection Decal Sheet - Vision Xtra 

(c) PR07736000 Price Decal Sheet 

8 PR07735000 Instruction Decal Sheet 

9 WO07786990 Hinge - Black 

1 PL05 1 85000 Coin Reject Button Bezel 
I I PL05 1 86000 Coin Reject Button 

1 2 PL05 1 84000 Coin Entry Bezel 

1 3 EL06832000 LCD Assembly 

14 Graphic Panel - See Page 61 

1 5 Switch Membrane - See Page 6 1 

16 ME02498000 Lock Assembly 

17 (a) PL04589000 Cup Stand - Moulded 

(b) MT07744000 Cup Stand Mounting Bracket 

(c) MT07745000 Transition Bracket 

1 8 (a) PL07740000 Moulding - Standard.Vision 1 00/300 

(b) PL0774 1 000 Moulding - Tall, Vision 1 00/300 

(c) PL07742000 Moulding - Standard,Vision 400 

(d) PL07743000 Moulding - Tall.Vision 400 

19 (a) PL068I9000 Drip Tray -Vision 100/300 
(b) PL06820000 Drip Tray - Vision 400 

1 5 (a) MT07702000 Drip Tray Grill - For Drip Tray PL068 1 9000 

(b) MT07706000 Drip Tray Grill - For Drip Tray PL06820000 



For interior view of Coin Pod, please see page 77 
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Interior 
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Interior 



Ref No. 




Part No. 


Item Description 


1 




PL02266000 


Canister - 250mm. See Page 67 


2 


(a) 


LO0697I000 


Main Loom - Vision 100/300 




(b) 


LO07664000 


Main Loom - Vision 400 




(c) 


LO07728000 


Main Loom - Vision 300 c/w Coin Pod 




(d) 


LO07729000 


Main Loom - Vision 400 c/w Coin Pod 


3 






Square Canister - See Page 69 


4 


(a) 


ELOI 147000 


Biased Switch 




(b) 


EL07692000 


On/Off Switch 


5 


(a) 


MT07700000 


Whipper Plate, 3 Stations - Vision 300 




(b) 


MT0770I000 


Whipper Plate, 2 Stations - Vision 300 




(e) 


MT0795I000 


Whipper Plate, 1 Station - Vision 300 




(d) 


MT07705000 


Whipper Plate, 4 Stations - Vision 400 




(e) 


MT077 10000 


Whipper Plate, 3 Stations - Vision 400 




(0 


MT072 18000 


Whipper Plate, 2 Stations - Vision 400 


6 




ME00042000 


Dispense Spout 


7 






Mixing System - See Page 65 
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Rear View - Covers Removed 
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Rear View - Covers Removed 



Ref No. Part No. Item Description 

1 (a) VA02567000 InletValve - Double Solenoid 
(b) VA06080000 InletValve - Single Solenoid 

2 Extract Fan Assembly - See Page 71 

3 Boiler Assembly - See Page 63 

4 ZC0I52I000 Insulation Tape 

5 PSU Assembly - See Page 73 

6 (a) ELOI 164000 Gland 16mm - Mains Lead 
(b) ELO I 1 65000 Gland 20mm - Mains Lead 

7 (a) EL02423000 Mains Lead Assembly, 3 Core 
(b) WOO 1 530000 Mains Lead Assembly, 5 Core 

8 EL0253I000 Mains Filter, 20A 
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Door Assembly - Interior 
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Door Assembly - Interior 



Ref No. Part No. Item Description 

1 (a) EL03867000 Lamp, 6W 
(b) EL03866000 Lamp Holder 

2 (a) EL0395I000 Starter 

(b) EL03869000 Starter Holder 

3 EL03952000 Choke 240V 50Hz 

4 Controller Board - See Page 75 

5 EL06832000 LCD Assembly 

6 LO00276000 Ribbon Cable Extension 

7 (a) ME02498000 Lock Assembly 
(b) MT06637000 Lock Cam 

8 WO07022000 Door Hinge 
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Door Assembly - Exterior 
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Door Assembly - Exterior 



Rf»f No 


Part No 


1 LCI II UC3ll ILJLIUII 


i 


fn^ PH0690I00I 
i ai r nuo 7U 1 uu i 


|j ooi" v*\ r\ 1 1 Hino 4 Ri it - t" o n Si Ivor* - Vi c i ^ n 

Lx(J(JI 1 lUUIUI I lg, DULLUI 1, Ol 1 ¥C 1 VI5KJI1 






1 00/300 




iu i r nuo 7\j i uuu 


n<"»<"»r Mr^i ilrlino 4 Riiffcin Rla^*l/ _X/icii"in 






1 00/300 

1 UU/ JUU 




(c) PH0690300I 


Door Moulding, 4 Button, Silver - Vision 






400 




(d) PH06903000 


Door Moulding, 4 Button, Black - Vision 






400 


z 


/n\ pwoaqoooo i 


uoor i louiQing, iz DUtton, Oliver 




(w\ pwoaqooooo 


uoor i louiuing, iz Dutton, DiacK 




* PH0690000I 


Door Moulding, 9 Button, Silver 




* PH06900000 


Door Moulding, 9 Button, Black 


3 


(a) GR07665000 

\ CL 1 l\v/ w \J *J \J\J\J 


'Sunset' GraDhic - Vision 100/300 

jui io^l \J 1 d ys 1 1 1 v_ viol \— ' II 1 \J \J 1 >J \J\J 




(ti\ GR07666000 
iui vjrvy/ooowu 


'^i i n c ot' C~-t r\h i c — \I'\^\c\v\ 400 

OUIlocL VJIdUMIL V 1 i UU 




M GR07698000 


Si Ivo v I line C-t r*3 r»n i/~ - vi c i/^n 1 00/ ^ 00 
JIIVcl V^UUl \JiaUIIIL. V I5IUI 1 IUU/JUU 




frft GR07699000 


Si Ivo r* I line (Z r*r» r»h !/~ - v i c i/^n 400 
JIIVcl V^UUl \JiaUIIIL. V I5HJI 1 i UU 




(e) GR07363000 


'Purple Cup' Graphic - Vision Xtra 300 




(f) GR07364000 


'Purple Cup' Graphic - Vision Xtra 400 


4 


(a) PR0768I000 


Decal Sheet - 9 & 12 Button Machines 




(b) PR07359000 


Drink Selection Decals - Vision Xtra 


c 


Idl 1 IjUD7ZJUw 


RiiKKoi" M^it - 1*5 Ri it"t"/-»n M^i/-hinoc 
l\UUUcl 1 IdL - IZ DUILLHI 1 IdLFIIMcb 




^D^ jnU07IjUuU 


Switch Membrane - 1 2 Button Machines 




* MS06907000 


Rubber Mat - 9 Button Machines 




*SA069 14000 


Switch Membrane - 9 Button Machines 


6 


PL06905000 


Key Cap, Small 


7 


(a) MS06908000 


Rubber Mat - 4 Button Machines 




(b) SA069 15000 


Switch Membrane, Vision 3,4 Buttons 




(c) SA06999000 


Switch Membrane, Vision 4, 4 Buttons 


8 


PR07682000 


Decal Sheet - 4 Button Machines 


9 


PL06906000 


Key Cap, Large 
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Boiler Assembly 



Rf»f No 


Part No 

w at L liUi 


1 t"o m Dcri*inf"irin 

ILCIII L/C5L1 ILJLIUI1 


i 

i 


fal RA06I'?9000 
id i Dnuo i x s\j\j\j 


Rnilpr & 1 iH a<-<-pmhlv - Vkinn 100/300 

DUIICI Ot L.IU dobcl 1 1 Ul Y VlblUll luU/JUu 




(h\ raoa i ^oooo 


Dni ai< B, 1 I/H iccorvin u \/ ! c i /~\ 4 fill 
DUIIcl Ot L.IU aooclllUlY VtblUII Ivu 




(r\ rao^^ooo 


Rnilpr X* 1 iH a c c pm hlv - vi c inn R 
DUIItrl Ot LIU dobcl 1 1 Ul Y VlblUll J 


~> 


JIUJ J / / \J\J\J 


Valve Jcal 


J 


MF04550000 


1 o\/o Pmho Accpmhlv 
Level nuuc rAbbci i iuiy 


4 


FA03797000 


1 1 r~\ pv (^lir> 

W 1 1 CA V — . 1 1 LJ 


■J 


H00663'?000 


n of 1— 1 cicp 

1 1 1 Ic L 1 1 UiC 


D 




Rnilpr ^pal - Vision 100/300 

DUIItrl Jcal VlblUll luU/Jw 




fhl SI09'/ , 94960 


Rnilpr *np^*jI _ X/icinn 400 
DUIItrl Jcal Vliiuil iuU 




tr\ sio?? 56960 


Rnilpr* Spial _ X/icinn R 
DUIICI Jcal VlblUll J 


7 
/ 


fn^ RA064^ 1 000 

lal DnUOIJ 1 L/L/L/ 


Rnilpr tarkpt -Vkinn 100/300 

DUIItrl JdLlxcL VlblUll IwU/Jw 




BA06432000 


Rnilpr larl^pt - X/kinn 400 

DUIICI JaL.lS.CL V I5IUI 1 l V/V/ 




M RA06540000 


Rnilpr l^rl^ot" _ X/icinn R 
DUIICI Jai-lxCL VlblUll J 


8 


FA0 1 860000 


(**:ihlp Tip - ^rmall 

Vwauic i ic jiiian 


9 

7 


cin 1 149960 


Si Mr*nnp Pinp 1 /mm 
jiiil.uiic nut, i z.1 1 ii 1 1 


1 

1 \J 


MF03074000 


TomnDrati irp ( i it - (i\ it - 1— 1 o H o i~ _ ^ r- 1 o m pnt 
1 Cl 1 IUcI aLUI c V-UL UUL riUIUcI J LlclllcIlL 


1 1 

1 1 


Fl 03378000 


Tomnorati irp c i if ill it - 
1 cl 1 IUcI aLUI c V-UL vUL 


1 ~> 

1 £- 


cini 171960 

Ol\J 1 1 / 1 7DU 


SiMr*nnp Pi np ft m m 
0111L.UI1C nut, oiiiiii 


1 ->. 

1 J 


FA0I 1 85000 


Sn^ nno r i 1 i n — 30 
ji iduuci v^nu j\j 


14 

1 1 


MF0 1 794000 


Fl pm ont 

Llcl 1 lcl 1 L Jcal 


15 


Fl 02 1 9600 1 


Flpmpnt - Doublp 

Ll^l 1 1 «w 1 1 I. I—-' *w/ U U 1 ^ 


1 6 

1 D 


Fl 06544000 


Flpmpnt - Sindp ~> 375KW 

CICI 1 1 cl 1 L Oil Iglc, i.J / JI\VV 


I 7 




Spal 


18 


EL03I 12000 


Thermistor Probe 


19 


VA0403I000 


Dispense Valve 


20 


VA0I838A00 


Dispense Valve Repair Kit 


21 


VA05885000 


Valve Membrane Seal 


22 


FAOI 143000 


Screw, M4 x 10 - Stainless 
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Mixing System 
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Mixing System 



Rf»f No 


Part No 


1 t*o m r*i Dcri*inf"irin 

1 LCI II UC3ll ILJLIUII 


i 


MOO 1983000 


Whinnpr Motor 

Y V 1 IIUUCI 1 IULUI 




pi ni97i oon 

r LU 17/1 W\J 


\A/hir\noi" R^co c 1 \a/ 'f" 1 )' RinCT onH ^ool 

VVIIipUcI DdiC L,/ W V-/ WW lg di IU JCdl 


3 

■J 


"510 1295000 


'O' Ring 


4 


SIO 1 986000 


Seal 


5 

■J 


PL0 1 972000 


Whinnpr Ra^p - RMnrl 

V V 1 1 1 JJ|_JCI UdlC DIIIIU 


D 


PI 1 974000 
r \—\J i 7 / ~\J\J\J 


Cap 


7 

/ 


PL0 1973000 


Screw 


Q 
o 


PI 1 970000 

r 1 7 / UUVU 


1 m rtP oi* 
1 1 1 lUcllcl 


9 


PL02275000 


Imnpllpr I- loncino 

II 1 1 VJKZl Id 1 IUUjI 1 lg 


1 


C|0 1 171960 

OIV/ 1 1 / 1 /OU 


SiM^*onp Plnp 


1 1 

1 1 


PI 1 967000 

r 1 70/ 


hnivinCT Ro\a/ 

1 IIAIIIg DUWI 


12 


PL0 1 966000 

1 1— W 1 /UUUUU 


^tpam Xran 

•J LCcll II II aij 


13 


FAO 1 1 34000 


Bowl Adaptor Seal 


14 


PL00066000 


Bowl Adaptor 


15 


FAOI 135000 


Circlip 


16 


SI04345960 


Silicone Pipe 


17 


PL02278000 


Fixing Strap 




PL02008000 


Whipper Plate Boss - Not Illustrated 
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Canister Assembly 




Parts Manual - Horeca Range 



Canister Assembly 



Rf»f No 


Part No 


1 t*o m r*i Dcri*inf"irin 

1 LCI 1 1 L/C9LI ILILIUII 


i 

i 


PI 04407000 


i 3 ni ct - or 1 i H 
^al MjLcI L_IU 


2 


(al PLO 1 1 28000 

lal 1 LU 1 1 


^ani^fpr Chiifp - ^pnfral 

\_>clllljLd v_ II U LC v-CI ILI a.1 




/h\ PI 144 1 000 


13 n i or (hi if"Q _ 1 1— 1 1 or\n 

V—allliLci \_llULt: l_ 1 1 , L-Ullg 




<c\ PLO 1442000 

1 L 1 1 1 \J 1 I IX.V/V/U 


^ani^fpr Chiifp - R 1 — 1 I nno 

v>ai ii jlci \^i iulc i\i i, lui ij; 


J 


PI 04408000 


Ftv^nt" A 1 1 frnt* FivinCT 
It \Jl 1 L rtUgCl riAii lg 


4 


SI04697000 


'O' Rins* - 97mm 

V ' 1 \l 1 1 £ Z. / 1 1 It 1 1 


5 

■J 


PL044 1 0000 


Aiiapr r*/\A/ 'fV Rincyc 
nucci w vv v / i\i i ig^ 


6 


SI04698000 


'O' Ring - 14mm 


7 


PL04409000 


Rear Auger Fixing 


8 


PL044 12000 


Drive Dog 


9 


ME044 13000 


Bearing 


10 


SI0469900 


'O' Ring - 19mm 


1 1 


ME04694000 


Agitator Assembly 
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Square Canister Assembly 




Parts Manual - Horeca Range 



Square Canister Assembly 



Rof No 


Part Mr* 

ran iiu. 


iicm L^cbcriptiun 




PI 01 795000 


i anictor Accomh u _ To'» 
^alllbLcl rAbbci 1 1 ui Y lea 




PI 04607000 


[ anictor Accomh v _ [ nffoo 
IIjLcI rt55cl 1 1UIY \_U II trtr 


1 

1 


PI 07717000 


13 ni ct - or 1 i H 
V^allloLcl L.IU 


7 


PI 01 178000 
r lu i i z.ouuu 


i 3 ni ct - or i hi _ f antra 1 


■\ 

■J 


PL07709000 

r luz. / u s\j\j\j 


Flanop - Front 
1 lal Igc l l Ul 1 L 


4 


"5107704000 


'O' Ring 


5 


fal ME02706000 


Auger 




(b) ME0664I000 


Freshbrew Coffee Auger 


6 


SI02705000 


'O' Ring 


7 


PL027 10000 


Flange - Rear 


8 


PL027I 1000 


Drive Dog 


9 


ME06642000 


Agitator Assembly - Coffee 


10 


ME06866000 


Agitator Assembly - Tea 
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Extract System 




Parts Manual - Horeca Range 



Extract System 



Ref No. Part No. Item Description 

1 MT06278000 Fan Mounting Bracket 

2 MEOI I 16000 Extract Fan 

3 HO0 1 139000 Hose 

4 FA0 1 188000 Cable Tie 

5 PL03083000 Hose Adaptor 
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Power Supply Unit 
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Ref No. 


Part No 


1 1"<^ m Df^c /- i-i ntinn 

1 LCI II ILJUUII 


1 

1 


fal Fl 0f)f)94 1 60 


Cnntrnllpr Rnarrl IA OP 

\_LJIILI UNCI DUdl U, ID V— / 1 




fhl Fl 00094 I6R 


f^orvf nr^llor* Rz-iarvH IA iiP — rvrh^ndo 

v_.UI ILI LHlCl DUdl U, ID KJi JCl VILC EALI 1 cll IgC 




M Fl 00094000 

l \- 1 LLUUU71UUU 


fVintrnller Rrtarrl 30 OP 




(ti\ Fl 00094R00 


i nntr^ or R/"\aivi XO iiP — pYrh^ndo 

V..LJI ILI LHlCl DUdl U, JU v_y 1 JCl VILC [_AL.lld.llgC 


2 


(a) EL0I 152000 


Solid Stafp Rplav 25A 

JUIIU ij Lcl LC 1 \C Id V, £-~i r\ 




(Wt Fl 0181 5000 

IUI CI_U 1 O 1 JUW 


Thormal Pari 
I I lcl II idl rdu 




1 O09438000 


CCD 1 nnm 

J J l\ LUUI 1 1 


4 


LO02437000 


PSU Loom 

1 JW LUUI 1 1 


■j 


Fl 1 1 5 1000 

LLU 1 1 J 1 UUU 


rube, D.jrA 


6 


FLO 1 277000 


Fi Kp 4A Antici irtrp 


7 


EL0 1995000 


Fiisp I2A 


8 


EL02 1 7 1 000 

I— l_L/ X. 1 / 1 \J\J\J 


Fiicp 4A 

1 HOC, 1/ V 


9 

7 


Fl 1 994000 


Fiicp 1— 1 o 1 H o i* uccomh v 
ruse nuiuci rAbbci 1 1 ui y 


1 

1 \J 


(*\ mfo49A80oo 


1 1 dl I^IUI 1 1 ICl 




MF0? 144000 

IUI 1 ILUZ. 1 ~~L/L/L/ 


Tr^ncfnrmor 1 Fiicp Rl/^r'l/' At"t";if"npH i 

lldllSILHIIICl 1 lUiC Dl LlL.lv. rALLd-LI lcU 1 


1 1 


(a) EL02423000 


Mains Lead Assembly, 3 Core 




(b) WOO 1530000 


Mains Lead Assembly, 5 Core 


12 


(a) ELOI 164000 


Gland, 16mm 




(b) ELOI 165000 


Gland, 20mm 


13 


EL0253I000 


Mains Filter, 20A 
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MPU Board 
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MPU Board 



Ref No. Part No. Item Description 

1 (a) EL044290I2 Controller Board 

(b) EL04429R00 Controller Board - Service Exchange 

2 LO04666000 IC2 Loom (Where Fitted) 

3 EL02850000 Ferrite Sleeve 

4 ELO 1 584000 Eprom* 

5 LO00276000 Ribbon Cable Extension 

6 LO08306000 Thermistor Link Loom 
EL0349I000 Ribbon Ferrite - Not Illustrated 
EL03492000 Ribbon Ferrite Clip - Not Illustrated 



Please specify software version when ordering 
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Coin Pod - Interior View 
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Coin Pod - Interior View 



Rf»f No 


Part- No 


1 t"o m nocri*inrinn 

1 LCI II UC3ll ILJLIUII 


i 


MT07774000 

III Vt 9 t \\J\J\J 


Ca^hbox As^pmblv 




1 1 1 UJ 1 iZuw 


1 r\\ n R of 1 1 r*n Accomh u 
v_. u 1 1 1 rxciui it rtoociiiuiy 


J 




1 r\f*\f Accomh K/ 
L.L/L.IS. rAbbci i iuiy 




1 Ul 1 1 1 UUUJ/ UUw 


1 c\f"\( ( nm 

LULIx cl 1 1 1 


4 


l d.1 1 ILUJUJWU 


[ R oioft - FinCTor* 
v-UMi r\cjcL,L riiigci 




/k^ FAOI IMOOO 

1 Ul 1 AAV 1 1 OJUUU 


R oioff l irvliii 
r\cjcL,L x— 1 1 L.IIU 


5 


MT05 1 6 1 000 

1 1 1 \J —J 1 U 1 \J\J\J 


w 1 1 1 >rfl IULC 


6 


MT05454000 


Coin Reject Bell Crank 


7 


WO03873990 


Hinge 


8 


(a) LO07728000 


Main Loom - Vision 300 c/w Coin Pod 




(b) LO07729000 


Main Loom - Vision 400 c/w Coin Pod 


9 


(a) ELO 1994000 


Fuse Holder Assembly 




(b) ELO 1277000 


Fuse 4A, Antisurge 
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Notes 



78 



CRANE MERCHANDISING SYSTEMS 

- 1 Crane Co. Company 



Parts Manual - Horeca Range 




CRANE 



MERCHANDISING SYSTEMS" 

A Crane Co. Company 



79 



Parts Manual - Horeca Range 



Exterior 
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Exterior 



Ref No. 


Part No 


1 1"<^ m Df^c /- i-i ntinn 

1 LCI II IL/IIUII 


| 


(al PL08846000 


Bean Container A^^pmblv 




PI 08847000 


1 in f~ /\A/ 1 1/ 
LIU w W LUU\ 




(c^ ME00934000 


Kev - 5 1 1 

IXC Y JIUI 




(d) PL08848000 


Transparent Bean Container 




ICI 1 ItuOOJUUUU 


R p>i"> i n i no xrM*i no 

r\CLdll III Ig OUIIIIg 


j 


(al Fl 0887 "i000 


1 (Ti Acco m K Iv 
i_ v . i ^ rAiitri i iuiv 




(ti\ PR0A997000 

iui r [\vO s v i 


Dor^ _ 1 i \ t ( nvor 


3 


(a) GR08296000 


GraDhic - 'Bean To Cud' 




I'M PI 06904000 

IU 1 r LUD 


Trancnarpnt 1 icnf R/^y rvl /~v i ■ Hi no 

1 1 dl loUdl Cl 1 L l—IVIIL DUA 1 lUUIUIIIg 


4 


(al SA0883 1 000 

I Cl 1 *J/ VvWW^ 1 www 


Switch Membrane inr Plate 

J VV 1 L ^— II 1 1^1 1 I LV 1 CL 1 1 ^ 1 1 1 v» 1 lut^ 




IUI 1 IJUD7I// WU 


Rnhhor Matt - 9 Rnttrtn 

IxUUUcI 1 IdLL 7 DULLUI 1 




(r\ PR0768I000 
it-i ri\u«ooiuuu 


I) r"i n !/■ Sol oft innc lior*a 1 Snoot 
Lyilllls. Jcl ct-UUl i b L-'ct-dl OllcCl 




frft PI O^O^OOO 


I r*a ncn2 r*ont kov ( anc 

I I dl ibUdl cilL l\cY <udUb 


5 

■J 


(a^ PR07667000 

idi r / do/ uwu 


'HntWatpr' Dpral 

nUL V VdLCl L^Ci-dl 




fhl PI 0A909000 

IUI rLUU/U7WU 


I r*a ncn2 r*ont kov [an 

I I dl ibuai cl il ixcy v-du 


D 


fal MF087 10000 

Id) 1 ILV/O/ 


flnnr 1 r\r~\/ 

L/UUI l_Ul_l\. 




MTOAA^AOOO 

^U^ 1 1 1 uDDjOUUU 


|j /~s /~s t~ 1 i m \r , \s rv\ 
UUUI l_ULK V .dl 1 1 


7 

/ 


PI 0880^000 
r luooujuuu 


i 1 1 r\ StianH 
\— up OldllU 


8 


PL08802000 


Drip Tray 


9 


MT07702000 


Drip Tray Grill 


10 


PL088 10000 


Foot 


1 1 


PL08855250 


Door - Silver 


12 


(a) MT08890000 


R/H Side Panel 




(b) MT08889000 


L/H Side Panel 
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Interior 



Rf»f No 


Part No 

r at L liU. 


1 t"o m r*i Dcri*inf"irin 

1 LCI 1 1 L/C5L1 IULIUI 1 


i 

i 




Roan i nnt^inor Accomh v _ \pp P^cto R 1 
Deal 1 \_UI l Ld.ll ltrl rAiitrl I IUIV jcc rdgc Ol 


2 


SI04345960 


^iliron tuhp Ay 1 mm 


J 


(~>\ Fl 1 1 ^7000 

lal L.L.U 1 1 J / \J\J\J 


L/UUI JWILLI 1 




(b) PL063 34000 


Sprvirp Kpv 


4 


(al PL08809000 


Wa<;tp Rurkpt 

V VaiLC UULI\CL 




(b) PL08862000 


Water Waste Container 


5 


PL 08804000 


Drin Trav 

l—S 1 IU II UT 


D 


MT07707000 

1 1 1 \J / / \JA\J\J\J 


lirir* Trau i^r*ill 
Lx 1 1 U II ay vJ 1 III 


7 


(x\ PI 08806000 


L^liUcI 15c r IclLc 




(Yi\ SI08807000 


lli c non c p \r>f\i it - - Sm^ 
L/|jUcI Ibc JUUUL Ol Mall 




M SI08808000 


llic non c p Sr^oi it - - 1 ^ rirp 
L^liUcI lie JUUUL Lal gc 


Q 
o 




T*A i vi nc Svctom _ Cop P-» aa Q ^ 
1 HAIIlg OJriLclll jcc rdgc /J 


9 


(a) PL0 1 1 29000 


Canister Chute, L/H 




(b) PL0I 130000 


Canister Chute, R/H 


10 


MO08853000 


Ingredient Motor - 24V DC 


1 1 


ME08803000 


Door Hinge 


12 


(a) PL08854000 


Ingredient Canister 




(b) ME0879I000 


Canister Outlet 
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Door Assembly 



Rf»f No 


Part No 


1 t"o m Dcri*inf"irin 

1 LCI 1 1 L/C5L1 IUIIUI 1 


i 

i 


mfosso'woo 


L/uui nnigtr 




1 008878000 


Flat Cahlp - C-PCRTn D-PCR 


J 


(al PI 08874000 


Dknlav PPR* 
L-/ 1 i p 1 d v rv-D 




fhl FAOSS^OOOO 


PCR HnlHpr 


4 


m mfo87ioooo 


|j /™\ /™\ K" 1 /-\ /" X 

L/UUI LULI\ 




Cbl MT06636000 


Dnnr Lork Cam 


5 


1 008829000 


Flat Cable - D-PCBTo LCD 


O 


MCfiBB77fM"in 


Service Keypad Membrane 


7 


(a) EL0395I000 


Starter 




(b) EL03869000 


Starter Holder 




(c) EL03866000 


Lamp Holder (not shown) 




(d) EL03867000 


Lamp Tube 6W (not shown) 


8 


EL03952000 


Choke 



A programmer is required when replacing part nos. EL8824000 
Display PCB and EL0882I000 Control PCB (shown on page 
87). If a programmer is unavailable, please order these parts as 
a set under part number EL08856000, B2C Control & Display 
PCB (Programmed). 
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Ref No. 


Part No. 


Itpm DpscHntion 

ll^lll lutll/ll 


I 


EL08822000 


Outnut PCB 

WULUUL 1 v — - LJ 


2 


MO08853000 


Ingredient Motor 24V DC 

llljll^VJI^IIL 1 1 \J L\_* 1 i_ T T I—-' 


3 


MO08857000 


WhiDDer Motor 24V DC 


4 


(al EL088 17000 


Hpafpr A^pmblv 




fhl Fl 08818000 

IUI LLUOO 1 OUW 


1 — 1 oof o r* r omont _ Si i n oJ o 
ncdLcl L-lclllcllL -jinigic 




M Fl 08819000 


Thormnfi ico Accomh u 
i i ici iiiuiuic rAiiciiiuiy 




(ti\ Fl 08890000 


IcMIUci aLUI c JCl 15UI AAbbcl 1 1 UI Y 


5 


fal ME088 15000 

lal 1 ILVUU 1 -J W W W 


Piimn A^^pmhlv 

i u 1 1 iu nooci 1 1 ui y 




(Wt MF088I6000 

IUI 1 ILUOO 1 DUUU 


Pi imn ijnlv 
r ui i iu 1 i i v 


D 


MF088 14000 


F 1 r~\\A/ Motor 


7 


ME088 12000 


Prp^urp Rpffiilator 


Q 
o 


VA088 1 3000 


I n 1 of Va 1 \/o 

II HcL Valve 


9 

7 


(x\ VA08843000 

lal vnuoo i juuu 


Valve DIULI\ niicl I IUI Y i_/ w ncdLcl 




(h) ME07232000 


Snlpnoid 

•J \J l^l I \y I vj 




(c) ME07233000 


Coil Holder 




(d) ME07234000 


Plunger Assembly 


10 


EL0882 1 000 


Control PCB* 

V ■ \J 1 1 LI V_ > 1 1 V> 1— » 


1 1 


EL08823000 

LLUUU1J WWW 


Pnwpr ^unnlv P("*R 

i u vv ci juuuiy i v— lj 


12 


(al ME0885I000 

lal i i luuuj i www 


fnrinHpr A^pmhlv 

wi ii iuci nooci i iuiv 




(b) ME08852000 


Grinder Adjuster 




EL07235000 


Fuse 6.3A, 20mm (Output PCB) 




EL03 183000 


Fuse 4A, 20mm (Output PCB) 




EL07236000 


Fuse 8A, 20mm (Control PCB) 




EL07237000 


Fuse 3. 15 A, 20mm Ceramic (PSU PCB) 



A programmer is required when replacing part nos. 
EL0882I000 Control PCB and EL8824000 Display PCB (shown 
on page 85). If a programmer is unavailable, please order these 
parts as a set under part number EL08856000, B2C Control & 
Display PCB (Programmed). 
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R.H. Side View (Cover Removed) 
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R.H. Side View (Cover Removed) 



Ref No. Part No. Item Description 

1 (a) ME0885I000 Grinder Assembly 
(b) ME08852000 Grinder Adjuster 

2 ME0884I000 Encoder 

3 EL08842000 Valve Solenoid Assy 

4 ME08800000 Fan Assembly (Located Behind Cover) 

5 MO08840000 Brewer Motor 

6 ME08839000 Gear Assembly - Brewer 
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Brewer Assembly 
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Brewer Assembly 



Ref No. 



Part No. 



Item Description 



I 

2 
3 

4 
5 
6 
7 



ME08835000 
SI08836000 

(a) ME08837000 

(b) FAO 1 860000 
SI04345960 
SI08838000 
ME08833000 
ME08839000 



Brewer Outlet Unit 
Tube Elbow 
Aerator 
Cable Tie 

Silicon Tube 6x10 mm 
Brewer Inlet Tube 
Brewer Unit 
Brewer Gear Assembly 



ME089I3000 
ME089I4000 
ZC0886I000 



Piston 'O' Ring Upper (Not Shown) 
Piston 'O' Ring, Lower (Not Shown) 
Brewer Cleaning Tablet (Not Shown) 



CRANE MERCHANDISING SYSTEMS - 

*] A Crane Co. Company 



91 



Parts Manual - Horeca Range 




92 



CRANE 



MERCHANDISING SYSTEMS" 

A Crane Co. Company 



Parts Manual - Horeca Range 
Mixing System 



Rof No 


Part Mr* 

ran iiu. 




1 

1 


MO088S7000 

1 IVJUOOJ/uUU 


Whinnpr Mntnr 94V DP 




FA08858000 


VVIIipUcI Olld.IL JCdl 


3 


pi 1 97 1 000 

1 1 — \J l S 1 1 \J\J\J 


Whinnpr Base r/w Seals 


4 


"5101 295000 


'O' Ring 


■j 


PI 1 974000 


S f l~0\A/ 1 3 P» 
JLI CW VwdU 


D 


PI 01 97^000 


ScTGW 


7 

/ 


PL0 1 970000 

r l—\J 1 7 / wwwv 


I mnpllpr 

I I 1 1 UCl 1 C 1 


8 


PLO 1 968000 


Impeller Housing 


9 


SI04345960 


Silicone Pipe 


10 


PLO 1967000 


Mixing Bowl 


1 1 


PLO 1966000 


Steam Trap 


12 


PL08859000 


Bowl Adaptor 


13 


SIOI 171960 


Silicone Pipe 
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